


USB コネクタ部分 
に、金属の シール 
ドが施されていな 
いもの。 


左図のような USB コネクタ（例： BSMOW 08 シリ 
-スのような US にネクタを本製品に挿す場合 
には、誤ったが態で挿せる場合があります。 
誤った状態で挿しこむと、奥まで差し込むことが 
できず、本製品の USB コネクタを破損させる場 
合がありますのでま意してください。 


























